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vive par la masse, (17)                                          ^-^ = ag-A.
On aura d'ailleurs, en vertu de la formule (n),
p désignant le rapport des sections faites, dans un filet fluide qui renferme la molécule et aux extrémités de ce même filet, par des plans perpendiculaires à sa longueur. Cela posé, on tirera de l'équation (17)
(18)
La valeur de pc devant être très considérable lorsque l'orifice est très petit, on peut, dans une premièr ce qui réduit la formule (18) à
petit, on peut, dans une première approximation, négliger le terme -|>
Les équations (18) et (19) sont celles que Ton déduit ordinairement des calculs fondés sur l'hypothèse du parallélisme des tranches. Lorsqu'on veut faire usage de l'équation (18), on prend pour valeur de p. le rapport entre la surface supérieure du fluide qui, en général, est sensiblement plane et la section minimum de la veine qui sort par l'orifice, ce qui serait exact si toutes les molécules fluides, même celles qui décrivent des courbes différentes, arrivaient dans le vase et dans I-a section minimum de la veine avec des vitesses communes.
Supposons maintenant que le mouvement du fluide cesse d'être permanent/Alors, en substituant dans l'équation (10) la valeur de v tirée de la formule (n), on trouvera
<->         =
Si l'on admet toujours que la densité p soit constante et que l'exprès-